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Vespa crabro L. 


Förliden sommar anträffades ett bålgetingbo af kolossala 
dimensioner i doktor O. HöGLUNDS villa Ektorp på Wermdön. 
Getingarna hade byggt sitt bo på vinden vid en hanbjälke, om- 
kring 30 cm. från en fyrkantig öppning i väggen af ungefär 
40 cm. sida, hvilken ej täcktes af något fönster. Vare sig nu 
att blåsten eller sannolikare det skarpa dagsljuset från öppningen 
generade dem, hade de tilltäppt denna med en gardin af samma 
slags material som boets bladiga omhölje, samt endast nedtill 
lemnat en liten öppning under gardinen, så att de obehindradt 
kunde färdas ut och in. Af någon anledning, antagligen af 
blåsten, befanns en dag den skyddande gardinen förstörd, men 
det dröjde icke länge förrän arbetet börjades på en ny, hvilken 
dock ej hann mer än till hälften fullbordas, då den stränga års- 
tiden, getingarnas oblidkeliga fiende, kom. och gjorde slut på 
arbetet. 

Boet hade vid denna tid nått en höjd af något öfver 40 
cm. Det var sammansatt af ett grågulaktigt, tämligen tjockt, 
något sprödt pappersmatérial i många lager, det ena utanpå det 
andra. Dessa lager voro något ojämna och olika tjocka; i den 
fria kanten tunnare, och företedde något olika skiftningar i lju- 
sare och mörkare grågula bugtiga ränder, allt efter som mate- 
rialet till skifvorna varit af något olika beskaffenhet. Här och 
där på yttersta lagret funnos små hvalflika ingångar till boets inre. 

Då det är bekant, att bålgetingarna efter regeln bygga sina 
bon i gamla ihåliga träd, där de hafva fullt skydd för blåst och 
dager, så är det i hög grad anmärkningsvärdt, att de här byggt 
boet på en vind, öppen för blåst och ljus. Såsom nämdt är 
hade de genom att bygga en gardin för vindsgluggen sökt ute- 
istänga bådadera. 

Då boet nedtogs befanns dèt vara på ena sidan sönderhac- 
kadt, sannolikt af några mesar (Parus), för hvilka såsom bekant 
är getinglarver äro den yppersta läckerhet. 
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